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.)١(‏ ماهي القنابل العنقودية : هي عبارة عن قنابل صغيرة مجنحة او دائرية 
توضع بشكل متراصف داخل حاضن والذي سينفلق على ارتفاع محدد عن 
سطح الارض مؤديا الى سقوط هذه القنايل دفعة واحدة على الهدف . 

: وسائط استخدام القنابل العنقودية‎ .)١( 
الطيران بكافة انواعه و الصورايخ ارض ارض مثال ( راجمة سميرتش‎ 
) ممالروسية‎ ٠ 

(). انواع القنابل العنقودية حسب التصنيف : 


القنابل العنقودية المضادة للافراد 
القنابل العنقودية المضادة للاليات 


(:). اشكال القنابل العنقودية : 


دائرية كروية معدنية بحجم كرة التنس ولها خطوط معدنية 
بارزة وملتفة حول القنبلة ( مضادة للافراد ) 

اسطوانية مجنحة بالخلف بحجم علبة البيبسي تقريبا ( مضادة 
للافراد ) 

مسطحة على شكل الفراشة تقريبا 

دائرية واسطوانية بنفس الوقت ( مضادة للافراد ) 

دائرية فقط بدون خطوط بارزة او اجنحة ( مضادة للافراد ) 
اسطوانية طويلة لها اجنحة خلفية طويلة ورفيعة ( مضادة للاليات 
والافراد ) 

اسطوانية عريضة ومجنحة تسقط وخلفها مظلة تشبه القمر 
الصناعي ( مضادة للدبابات والاليات ) 


(ه). انواع القنابل العنقودية حسب مبدأ العمل : 


قنابل عنقودية تنفجر بالصدمة ( تنفجر بمجرد اصطدامها بالارض 


قنابل عنقودية تنفجر بالاهتزاز ( تنفجر عن هزها او سحب شريط 
قماشي موجود عليها ) 

قنابل عنقودية تنفجر بالتحسس المغناطيسي ( تنفجر بمجرد 
اقتراب جسم معدني حديدي ) 

قنايل عنقودية تنفجر يتحسس حرارة الهدف وهذه القثبلة ذحية 
مضادة للاليات والدبابات وهي تتحسس للحرارة فتتوجه باتجاه 
مصدر الحرارة مطلقة صاروخ صغير منها مضاد للاليات ووكل 
هذه العملية تجري في الجو قبل وصولها للارض 

قنابل عنقودية تنفجر بزمن مؤقت ( قنبلة الفراشة ) وهي من 
اخطر القنابل العنقودية ( مضادة للافراد ) لانها مؤقتة زمنيا تنفجر 
بعد مرور زمن من 8١٠ ٠١‏ ساعة 


.)0( 


كيفية الوقاية من القنابل العنقودية : 

من المهم جدا ان يعرف المقاتل او الشخص الذي يجد قنبلة عنقودية 

انه سيتعامل مع مجهول فهو لايعلم مبداً انفجار هذه القنبلة هل هو 

بالاهتزاز او مؤقت زمني او بالتحسس المغناطيسي ؟ لذلك يجب عليكت 

التالي : 

عدم الاقتراب من القنبلة العنقودية وعلى مسافة لا اقل من ٠ه‏ متر 

. عدم السماح لأحد بالاقتراب منها وتحدير الاهالي من مكان وجود 
القنبلة 

© طلب مجموعة تفكيت الالغام من اجل التخلص منها 


. كيفية التخلص من القنابل العنقودية : 


تنويه : اذا كانت القنبلة العنقودية من نوع الفراشة عليك بعدم الاقتراب 

منها اساسا لانها مؤقتة زمنيا ولاتعلم متى ستنفجر لذلك يجب الرمي 

عليها من بعد لا اقل من 85 متر بواسطة بندقية كلاشينكوف او قناصة 

حتى تدميرها اما اذا كانت من الانواع الاخرى فطريقة التخلص منها 

كالتالي : 

« انزع من جسدك اي جسم معدني حديدي وساعة اليد وحتى جوالت 
المحمول 

ه ضع فوق القنبلة العنقودية وعاء ماء بلاستيكي فارغ ( سطل 
بلاستيك ) بحيث يغطي هذا الوعاء القنبلة من كل الاتجاهات دون 
ان يلمس القنبلة العنقودية 

هه ضع حشوة متفجرة مزودة بيفتيل اشتعال بطينىّ وسط الوعاء 
البلاستيكي من الاعلى 

٠‏ قم باشعال فتيل الحشوة المتفجرة واخلي المكان فورا وبسرعة 

© ستنفجر الحشوة المتفجرة مفجرتا معها القئيلة العنقودية 

ه يمكنلنك ايضا وضع الحشوة المتفجرة جانب القنبلة العنقودية 
وتفجيرها بدون استخدام الوعاء البلاستيكي ولكن احذر فقد تدفع 
قوة الانفجار القنبلة العنقودية باتجاهكت فالافضل تفجيرها من 
الاعلى. 

ه يمكنك ايضا الرمي على القبلة العنقودية من بعيد ولكن لاتتوقف 
عن الرمي حتى تنفجر القنبلة العنقودية فان لم تنفجر استخدم 
معها اسلوب التفجير بحشوة متفجرة من الاعلى كما مر سايقا .. 


